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KS KANONIK DR ALOJZY 


CADER 


PENITENCJARZ KOŚCIOŁA MARIACKIEGO 
W KRAKOWIE 


zmarł w Rzymie dnia 14 lipca 1981 roku, w wieku 60 lat, kapłaństwa 22. 


Importa zwłok do Bazyliki Mariackiej i uroczyste nabożeństwo przy zwłokach odbędzie się 
w piątek dnia 24 bm. o godzinie 16.00. 


Po nabożeństwie przewiezienie zwłok do rodzinnej miejscowości Zmarłego do Rybarzowic 
k Bielska-Białej. 


Pogrzeb odbędzie się w Rybarzowicach w niedzielę dnia 26 bm. o godz. 16.00. 


ARCHIPREZBITER BAZYLIKI MARIACKIEJ, 
KSIĘŻA WSPÓŁPRACOWNICY I RODZINA. 
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mr. S. A. 
Rusks Gilap Pueitiauwych Nre 
Krakéw, ul. Rakewichh 41 D. Z. 3400/93 — 3% 
Tel 1848 


